MURATA MANUFACTURING CO, LTD. 
cificacion of Ceramic Resonator 
Type : CSA1.843MK 


26-10. 2-CHOME. TENJIN. NAGAOKAKYOSHl. 
KYOTO 61 7. JAPAN 
PHONE: 075-921-9111 
TELEX: 61270 MURATA J 


1. Oscillating Frequency (Fosc) 

2. Frequency Tolerance. 

3. Temperature Drift 

(Temperature Range : -20°C to +80°C) 

4. Test Circuit 


: 1843 KHz 

: +0.5 % max. 

: + . 3 % max . 
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5. Dimensions 
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** : EIAJ code 
unit : mm 
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